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Zentralrohr 


ISP - Intelligent Seating Postition 
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Elektrischer Antrieb 
Motor Bosch ACTIVE Mittelmotor 250W, Freilauf Akku 500Wh 


Spezifikationen 
Rahmen ISP Aluminium 7005 Gabel Aluminium, starr, mit Schlossaufnahme Display Bosch INTUVIA Schaltung Shimano Nexus, 8-Gang Schalthebel Shimano Drehgriffschalter Kurbel/ 


Kettengarnitur Miranda, Aluminium GEN3 Kette KMC Bremsen Shimano M365, hydraulische Scheibenbremse Bremshebel Shimano M365, für hydraulische Scheibenbremse Bereifung 
Schwalbe MARATHON PLUS, 40-622, SmartGuard, „unplattbar“ Nabe VR Shimano Disc, Centerlock, mit Schnellspanner Nabe HR Shimano Nexus, 8-Gang, Disc, Centerlock, mit Freilauf 


Speichen schwarz Lenker Semi-Riser, Aluminium Vorbau Aluminium, werkzeuglos verstellbar Griffe Ergo mit integrierter Klemmung Sattel Selle Royal Scientia R3 Sattelstütze ISP, Artikel-Nummern 
Aluminum, starr Scheinwerfer LED, bis zu 60 Lux Rücklicht Gepäckträgerrücklicht, LED Gepäckträger I-Rack, Rahmenfest, für Batterieaufnahme und Werbefläche Schutzbleche SKS, Räder Form RHcm Farbe Artikel 500 Wh 
Kunststoff Schloss Rahmenschloss AXA Victory, mit gleichschließendem Batterieschloss Seitenständer Aluminium, Hinterbauständer Sonstiges Bosch 2A Kompakt-Ladegerät 28 Zoll Zentralrohr UNI grün-glänzend 28573553 
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